I 234 


Fixation 

en acier inoxydable 


EMILE MAURIN 


M- FIXATION 

BOULomim-msFRU 


■ ANNEAU D’ARRET EXTERIEUR 
POUR ARBRE 

DIN 471 
INOX 


Modele 

62760 




REFERENCES MEMENTO TECHNIQUE 

1 1 .29 Classification des aciers inoxydables 
couramment utilises en boulonnerie- 
visserie 


RETAINING RING FOR SHAFT STAINLESS 
k STEEL 


ANILLO DE SEGURIDAD PARA EJE TIPO «A» 
INOX 


ANNELLO ELASTICO Dl SICUREZZA PER 
ALBERO TIPO «A» ACCIAIO INOSSIDABILE 


Reference 

d i 

(mm) 

e 

(mm) 

d 3 

(mm) 

a 

(mm) 

b 

(mm) 

627604 

4 

0,4 

3,7 

2,2 

0,9 

627605 

5 

0,6 

4,7 

2,5 

1,1 

627606 

6 

0,7 

5,6 

2,7 

1,3 

627607 

7 

0,8 

6,5 

3,1 

1,4 

627608 

8 

0,8 

7,4 

3,2 

1,5 

627609 

9 

1 

8,4 

3,3 

1,7 

6276010 

10 

1 

9,3 

3,3 

1,8 

6276011 

11 

1 

10,2 

3,3 

1,8 

6276012 

12 

1 

11 

3,3 

1,8 

6276013 

13 

1 

11,9 

3,4 

2 

6276014 

14 

1 

12,9 

3,5 

2,1 

627601 5 

15 

1 

13,8 

3,6 

2,2 

627601 6 

16 

1 

14,7 

3,7 

2,2 

6276017 

17 

1 

15,7 

3,8 

2,3 

6276018 

18 

1,2 

16,5 

3,9 

2,4 

627601 9 

19 

1,2 

17,5 

3,9 

2,5 

6276020 

20 

1,2 

18,5 

4 

2,6 

6276022 

22 

1,2 

20,5 

4,2 

2,8 


Reference 

d l 

(mm) 

e 

(mm) 

d 3 

(mm) 

a 

(mm) 

b 

(mm) 

6276023 

23 

1,2 

21,3 

4,3 

2,9 

6276024 

24 

1,2 

22,2 

4,4 

3 

6276025 

25 

1,2 

23,2 

4,4 

3 

6276026 

26 

1,2 

24,2 

4,5 

3,1 

6276028 

28 

1,5 

25,9 

4,7 

3,2 

6276029 

29 

1,5 

26,9 

4,8 

3,4 

6276030 

30 

1,5 

27,9 

5 

3,5 

6276032 

32 

1,5 

29,6 

5,2 

3,6 

6276034 

34 

1,5 

31,5 

5,4 

3,8 

6276035 

35 

1,5 

32,2 

5,6 

3,9 

6276036 

36 

1,75 

33,2 

5,6 

4 

6276038 

38 

1,75 

35,2 

5,8 

4,2 

6276040 

40 

1,75 

36,5 

6 

4,4 

6276042 

42 

1,75 

38,5 

6,5 

4,5 

6276045 

45 

1,75 

41,5 

6,7 

4,7 

6276048 

48 

1,75 

44,5 

6,9 

5 

6276050 

50 

2 

45,8 

6,9 

5,1 

6276055 

55 

2 

50,8 

7,2 

5,4 


Reference 

d i 

(mm) 

e 

(mm) 

d 3 

(mm) 

a 

(mm) 

b 

(mm) 

6276060 

60 

2 

55,8 

7,4 

5,8 

6276065 

65 

2,5 

60,8 

7,8 

6,3 

6276070 

70 

2,5 

65,5 

8,1 

6,6 

6276075 

75 

2,5 

70,5 

8,4 

7 

6276080 

80 

2,5 

74,5 

8,6 

7,4 

6276082 

82 

2,5 

76,5 

8,7 

7,6 

6276085 

85 

3 

79,5 

8,7 

7,8 

6276090 

90 

3 

84,5 

8,8 

8,2 

6276092 

92 

3 

87 

8,8 

8,2 

6276095 

95 

3 

89,5 

9,4 

8,6 

6276097 

97 

3 

91,5 

9,4 

8,6 

6276098 

98 

3 

92,5 

9,6 

9,6 

62760100 

100 

3 

94,5 

9,6 

9 














